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Tutti col naso all'insu', la notte del 26 novembre 1994, per osservar 
affascinati una strana "palla di luce". Un oggetto non identificato - 
come eà stato definito dagli esperti militari- sfuggito ai radar della 


Difesa, ma non agli occhi delle forze dell'ordine. Lo strano "oggetto" e' 
stato visto da molte persone , compresi poliziotti e carabinieri 
in servizio di vigilanza in città, precisamente poco dopo le 5. La 


prima segnalazione é partita dalla sala operativa dei Carabinieri. Di li' 
e' iniziato il consulto tra Questura, Aeroporto e, quasi certamente, 
anche con il ministero della Difesa. Tutti con lo sguardo al cielo per 
oltre un'ora, ad osservare il misterioso oggetto fino a quando non e' 
scomparso. E' stato descritto dai testimoni come una "palla luminosa" 
ferma nei cieli della città. Una cometa o, come ha sostenuto l'esperto di 
turno, uno "scherzo" del pianeta Venere che in questo periodo e' molto 
vicino alla Terra. 

I radar della Difesa dell'Aereoporto di Palese non hanno segnalato la 
presenza di alcun oggetto misterioso nel nostro spazio aereo. Secondo i 
testimoni, inoltre, un aeromobile di passaggio sarebbe andato molto 
vicino alla "palla luminosa". Ma il pilota - subito contattato via radio 
- non ha segnalato alcuna "anomalia" alla torre di controllo. Eppure 
dalla zona industriale, da dove il misterioso oggetto era piu' visibile, 
militari e agenti sono rimasti per un po' di tempo a seguire le moss 
dell' oggetto. 


